X. PAWEŁ WINCZOWSKI 


DZIEKAN DEKANATU BOLECHOWICKIEGO, PLEBAN W PLESZOWIE. 


Przeżywszy lat 62, po dolegliwćj chorobie opatrzony ŚŚ. Sakramentami, w dniu 8. Kwietnia 1875 r. 
rozstał się z tym światem. 


«ABN O 4 SN O ara 


W żalu pogrążona Rodzina zmarłego, zaprasza Szanowne Duchowieństwo Krewnych i Przyjaciół na wyprowadzenie 
«wiok z domu plebańskiego do kościoła parafialnego w Pleszowie dnia 118° Kwietnia b.r. to jest w Niedzielę ogo- 
dzinie 5% w wieczór, a w następnym dniu 12. Kwietnia b. r. na 


NABOŻBŃSGWO ŻAŻOBNR 


i odprowadzenie ciała na omentarz parafialny. 


-< 


Drokiow Fr. Kaw. Pobudkiewicza. 


